Mgr inż. JAN 


UISŁU 


z. prof., kierownik Zakładu Fotogrametrii Akademii Görniczo-Hutniczej 
w Krakowie 


urodzony 10 maja 1912 r., zmarł 2 października 1961 r. w Krakowie. 


Pogrzeb odbędzie się w piątek dnia 6 października 1961 r. o godz. 11 
na cmentarzu rakowickim w Krakowie. 


W zmarłym Uczelnia straciła zasłużonego oraz oddanego pracownika 
nauki, i wybitnego specjalistę z dziedziny fotogrametrii a młodzież 
serdecznego przyjaciela. 


Rektor i Rada Wydziału 
Geodezji Górniczej 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
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